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Be  "Well"  Informed 

Provincial  requirements  for  the  construction,  maintenance,  abandonment  & 
reporting  of  water  supply  wells 

If  you  own  a  well,  or  use  water  from  one,  you  want  to  know 
that  the  well  was  built  by  a  licensed  well  contractor  and  is 
being  maintained  according  to  provincial  requirements. 

A  well  that  is  properly  constructed  and  maintained  protects 
your  water  from  contaminants,  both  above  and  below  the 
ground.  This,  in  turn,  protects  you  and  your  family  from 
potentially  serious  health  and  safety  hazards. 

Your  well  is  your  legal  responsibility 

If  there  is  a  well  on  your  property,  you  are  legally 
responsible  for  it,  so  you  should  be  familiar  with  the 
laws  that  govern  well  construction,  maintenance  and 
abandonment. 

Ontario's  Wells  Regulation  (Regulation  903)  and  the 
Ontario  Water  Resources  Act  cover  all  weUs,  including: 

•  public  and  private 

•  municipal  and  rural 

•  agricultural,  commercial,  and  industrial 

•  test  holes  and  dewatering  wells 

The  regulation  and  act  set  out  minimum  requirements  for 
siting  (choosing  a  location),  constructing,  maintaining, 
and  abandoning  (shutting  down)  wells.  They  also  set  out 
licensing  requirements  for  well  contractors  and  technicians. 

Ontario's  Wells  Regulation  aims  to  protect  the  health 
and  safety  of  well  owners  and  users,  as  well  as  our  shared 
groundwater  resource. 


Explanations  of  the  Wells  Regulation  requirements, 
including  fact  sheets  and  technical  bulletins,  can  be  found 
on  the  Resources  webpage. 

To  read  or  download  these  materials,  go  to  Drinking 
Water  Ontario  and  search  in  the  Resources  section  by 
Publication  Number.  Contact  the  Public  Information 
Centre  if  you  need  assistance  or  have  questions  at  1-800- 
565-4923/416-325-4000  or  picemail.moe@ontario.ca. 

These  materials  are  for  information  only.  Please  read 
Regulation  903 for  the  details  of  the  legal  requirements. 
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Informez-vous  sur  les  puits 

Exigences  provinciales  concernant  la  construction,  I'entretien,  la  fermeture  et  la 
declaration  des  puits  d'eau 

Que  vous  soyez  proprietaire  d'un  puits  ou  que  vous  y  puisiez 
votre  eau,  il  est  normal  de  vouloir  savoir  si  le  puits  en  question 
a  ete  construit  par  un  entrepreneur  en  construction  de  puits 
autorise  et  s'il  est  entretenu  conformement  aux  exigences 
provinciales. 

Un  puits  qui  a  ete  construit  et  qui  est  ensuite  entretenu 
correctement  protege  votre  eau  des  contaminants,  tant  au- 
dessus  qu'au-dessous  du  sol,  et  fera  en  sorte  que  vous  et  votre 
fanuUe  soyez  proteges  contre  de  graves  risques  d' accident  et 
pour  la  sante. 

Responsabilite  de  votre  puits  vis-a-vis  de 
la  loi 

Vous  etes  responsable  vis-a-vis  la  loi  d'un  puits  qui  se  trouve 
sur  votre  propriete  et  c'est  pourquoi  vous  vous  devez  de  bien 
connaitre  les  lois  et  reglements  qui  regissent  la  construction, 
I'entretien  et  I'abandon  d'un  puits. 

Le  Reglement  de  rOntario  sur  les  puits  (Regl.  903)  et  la 
Loi  sur  les  ressources  en  eau  de  VOntario  s'appUquent  a 
tons  les  types  de  puits,  y  compris : 

•  les  puits  publics  et  prives; 

•  les  puits  municipaux  et  ruraux; 

•  les  puits  agricoles,  commerciaux  et  industriels; 

•  les  puits  d'essai  et  les  puits  de  pompage. 

Le  reglement  et  la  loi  etablissent  des  exigences  de  base  pour 
le  choix  de  1' emplacement,  la  construction,  I'entretien  et 


des  exigences  en  matiere  de  licence  pour  les  entrepreneurs  et 
techniciens  en  construction  de  puits. 

Le  Reglement  de  I'Ontario  sur  les  puits  vise  a  assurer  la 
sante  et  la  securite  des  proprietaires  et  des  utUisateurs  de  puits 
et  a  proteger  notre  ressource  commime  en  eaux  souterraines. 

Les  explications  sur  les  exigences  relatives  au  reglement  sur  les 
puits,  y  compris  les  feuUles  de  renseignements  et  les  bulletins 
techniques,  sont  a  la  page  Ressources. 

Pour  lire  ou  telecharger  ces  documents,  aUez  a  Eau  potable 
Ontario,  cliquez  sur  la  section  Ressources  puis  sur  Recherche 
par  numero  de  pubUcation.  Si  vous  avez  des  questions  ou 
besoin  d'aide,  contactez  le  Centre  d'information  au  1  800  565- 
4923/416  325-4000  ou  a  picemail.moe@ontario.ca, 

Cettepage  Web  apourseul  but  d'informer.  Efaut  se  reporter 
au  Reglement  903  pour  connaitre  en  detail  les  regies  a 


I'abandon  (la  fermeture)  d'un  puits.  As  enoncent  egalement  observer. 
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